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सं . 4901] 
No. 4901 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 10 दिसम्बर, 2018 
का . आ . 6131( अ ). राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) की धारा 3 ए के उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों के प्रयोग में ( इसके बाद कहा गया अधिनियम के रूप में संदर्भित ) केंद्र सरकार , संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक 
उद्देश्य के लिए, जमीन , संक्षिप्त विवरण जो नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है , निर्माण ( बाईपास / चौड़ाई / चार लेन आदि ), 
रखरखाव, प्रबंधन और राष्ट्रीय के संचालन के लिए आवश्यक है किलोमीटर से जमीन के विस्तार में राजमार्ग संख्या 4 ए । 
किलोमीटर के लिए 0.00 से किलोमीटर 29. 00 (विलुप्पुरम -पुडुचेरी - कुड्डालोर -नागपट्टिनम सेक्शन) तमिलनाडु राज्य में 
विलुप्पुरम जिले में इस तरह की भूमि अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करता है ; 

कहा गया भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 
बीस दिनों के भीतर , उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर ऑब्जेक्ट की धारा 3 सी के उपधारा ( 1 ) के तहत 
अधिनियम ने कहा । 

इस तरह के आपत्ति को सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, विशेष जिला राजस्व अधिकारी ( भूमि अधिग्रहण ), राष्ट्रीय 
राजमार्ग, विलुप्पुरम , लिखित में किया जाएगा और इसके आधारनिर्धारित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी ऑब्जेक्ट को 
सुनवाई का मौका देगा , या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी चिकित्सक द्वारा , और, ऐसे सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और 
ऐसी कोई पूछताछ करने के बाद, यदि कोई हो , तो सक्षम प्राधिकारी आवश्यकतानुसार सोचता है, या तो आपत्तियों को 
अनुमति या अस्वीकार कर सकता है । 

कहा गया अधिनियम की धारा 3 सी के उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी भी आदेश 
अंतिम होंगे। 

भूमि अधिसूचना और इस अधिसूचना के तहत कवर भूमि के अन्य विवरण उपलब्ध हैं और सक्षम प्राधिकारी के 
उपरोक्त कार्यालय में रुचि रखने वाले व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है । 
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अनुसूची 


तमिलनाडू राज्य में विल्लुपुरम जिले में एनएच 45 ए (विलुप्पुरम -पुडुचेरी - कुड्डालोर - नागपट्टिनम सेक्शन) से भूमि के 
विस्तार में एनएच 45 ए गिरने वाली संरचनाओं के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त 

विवरण । 


राज्य का नाम : तमिलनाडु जिले का नाम : विल्लुपुरम 
क्रमिक संख्या सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति 


भूमि का क्षेत्रफल भूमि का क्षेत्रफल 
( स्थानीय इकाई ) (हेक्टेयर ) 


तालुक का नाम: विलुप्पुरम 
गांव का नाम: अनंगूर 

462 


वेट 


निजी 
निजी 


278/ 1 


वेट 


278 / 2 


| निजी 
निजी 


वेट 
वेट 


| 280 
281/1A 


निजी 


वेट 


281/1B 


| निजी 


वेट 


o 


|| 


| निजी 


वेट 


N 


282 /1A1 
| 283/1 


|| 


निजी 


वेट 


o 


283/ 2 


निजी 


लेट 


284/ 4A1 


निजी 


वेट 


960. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0960000 

70. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0070000 
220 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0220000 
1, 200 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 1200000 

45 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0045000 
740 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0740000 
654. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0654000 
130. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0130000 
160 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0160000 
380 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0380000 
230. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0230000 
260. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0260000 

50 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0050000 
2, 230.0000000(वर्ग मीटर ) 0.2230000 

39 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0039000 
465 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0465000 
1, 702. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.1702000 

68 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0068000 
660. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0660000 
42 .0000000(वर्ग मीटर ) 0.0042000 


284 / 4A2 


सरकारी 


पोरंबोके 


12 


284/5A1 


|निजी 


वेट 


284/5C 


सरकारी 


पोरंबोके वेट 


310 


सरकारी 


पोरंबोके 


311/1A 


सरकारी 


पोरंबोके 


16 


311/1B3 


| निजी 


वेट 


17 


311/2B 


निजी 


वेट 


|18312 
19313/3 
20 313/4A 


निजी 
निजी 
निजी 


वेट 
वेट 
वेट 
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21 


313/ 4B 


| निजी 


वेट 


416 


निजी 


वेट 


417/ 1 


निजी 


वेट 


निजी 


वेट 


||24 4 17 /1 
|25 4 17/2 
26418/ 

1 


निजी 


वेट 


वेट 


निजी 
निजी 


418/ 3 


27 


वेट 


28 


418/ 3 


निजी 


वेट 


29 


418/5A 


निजी 


वेट 


30 


|| 418/5A 
|| 418/5B 
4 18/5D 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 


वेट 
वेट 
वेट 


32 


418/6A 


वेट 


418/ 6C 


निजी 


वेट 


550 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0550000 
142 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0142000 
420 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0420000 
400 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0400000 
290 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0290000 
124 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0124000 
240 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0240000 
433 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0433000 
102 . 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0102000 
104. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0104000 
126 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0126000 
112. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0112000 
219.0000000(वर्ग मीटर) 0.0219000 
250 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0250000 

248. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0248000 
॥ 235 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0235000 

50 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0050000 
227 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0227000 
1, 000. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 1000000 

850 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0850000 
। 70 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0070000 

465 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0465000 
626 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0626000 
200 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0200000 
360.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0360000 
300 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0300000 
890. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0890000 


418/7A 


निजी 


वेट 


36 


4 18 /7c 


वेट 


निजी 
निजी 


420 / 1 


वेट 


420/ 1 


निजी 


39 


421 /1A 


निजी 


वेट 


40 


422/ 1 


निजी 


वेट 


|41 


41 


4 22 /2 


सरकारी 
सरकारी 


पोरंबोके 
पोरंबोके 


42 


453/ 1 


43 


453/ 2 


निजी 


वेट 


निजी 


वेट 


44 

458 / 1 
||45458 / 

2 


निजी 
| निजी 


वेट 
वेट 


46 


459 / 1 


460/ 1 


निजी 
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461 / 1 


निजी 


वेट 


461/ 2 


निजी 


वेट 


463 


सरकारी 


पोरंबोके 


464/1A1 


निजी 


वेट 


464 /1B 


सरकारी 


पोरंबोके 


464/2A 


निजी 


वेट 


54 


4 65/1 


वेट 


निजी 
सरकारी 


465/ 2 


पोरंबोके 


466 / 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


466/ 2 


निजी 


वेट 


468/ 20 


निजी 


वेट 


|| 468 /3 


| निजी 


निजी 


वेट 


468/ 4 


निजी 


वेट 


468/ 5 


निजी 


वेट 


370 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0370000 

30. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0030000 
820 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0820000 
270. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0270000 

60 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0060000 

57.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0057000 
1,669 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1669000 
216. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0216000 

10 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0010000 
400. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0400000 
520. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0520000 
90.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0090000 
67 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0067000 
44 .0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0044000 
25 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0025000 
22 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0022000 
320 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0320000 
330 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0330000 
420. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0420000 

53.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0053000 
420 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0420000 
130 .0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0130000 
100.0000000( वर्ग मीटर) 0.0100000 
15. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0015000 
270 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0270000 
370. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0370000 
60.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0060000 


वेट 


468 / 6 


निजी 
| निजी 


वेट 
वेट 


63 


4 68 /7B 


474/ 1A 


निजी 


वेट 


474/1B 


| निजी 


ट 


474/1C 


निजी 


वेट 


474/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके 


68 


4 75 /3B 


| निजी 


वेट 


502/ 11A 


निजी 


डाई 


502/ 11B 


||निजी 


ड्राई 


निजी 


ड्राई 


502/ 19 
|72 5 02 / 20 

508 /3C 
74511/3 


निजी 
निजी 
निजी 


ड्राई 
ड्राई । 
बेट 


511 / 3 


निजी 
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75 


511 / 4 


निजी 


वेट 


76 


512/ 1 


निजी 


वेट 


77 


512/ 1 


177 5 12 /1 
78512/2 


| निजी 
| निजी 


वेट 
वेट 


19 


512/ 2 


निजी 


वेट 


514 


सरकारी 


पोरंबोके 


81 


81 
82 
83 


5 14 
5 22 /1A 
522 /1B 


पोरंबोके 
वेट 
वेट 


84 


523/ 1 


सरकारी 
| निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
| निजी 


वेट 


85 


| 523/2A 

524/3 


वेट 
वेट 
वेट 


524/ 4 


524/ 5 


निजी 


वेट 


230. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0230000 
439.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0439000 
494 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0494000 
250. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0250000 
465 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0465000 
480. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0480000 
785 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0785000 
350 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0350000 
174 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0174000 
147.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0147000 
100 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0100000 

30 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0030000 
105 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0105000 
163 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0163000 
192. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0192000 
619.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0619000 

78.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0078000 
153. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0153000 
98 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0098000 
95 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0095000 
63 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0063000 
82. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0082000 
40 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0040000 
30 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0030000 
215.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0215000 
210 .0000000(वर्ग मीटर) 0. 0210000 
160 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0160000 


524 /6 


524/ 6 


वेट 


| निजी 
|निजी 


525/1A1 


ट 


525/ 1A2A ||निजी 


वेट 


525/ 1A2B | निजी 


93 


निजी 


वेट 


525/1B 
525/ 1C 


| निजी 


94 


वेट 


95 


525/ 2 


निजी 


वेट 


96 


| 525 / 

2 


वेट 


निजी 
|निजी 


97 


525/ 3 


वेट 


98532 /1 


सरकारी 


पोरंबोके 


99 


532/ 2A 


| निजी 


वेट 


100 


532/ 20 


निजी 


वेट 


101532/3B निजी 


101 


532 / 3B 


निजी 


बेट 
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102 


532/ 4A 


सरकारी 


वेट 


103 


532/4B 


निजी 


वेट 


104 


532/ 5 


वेट 


| निजी 


105 


630 


सरकारी 


वेट 
ड्राई 
ड्राई 


| 106 


106 


6 30 


सरकारी 
निजी 


107 


631/ 1 


वेट 


108 


निजी 


वेट 


632/7A 
109 6 32/7c 
110632 /8A 
111 632/8A 


निजी 
निजी 
निजी 


वेट 
वेट 


वेट 


112 


632/ 8B 


निजी 


वेट 


113635 /3B 


वेट 


निजी 
||निजी 


114 


636/2A1 


वेट 


115 


637 


निजी 


वेट 


15.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0015000 
130 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0130000 
150 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0150000 
120. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0120000 

15 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0015000 
150 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0150000 

75 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0075000 
390 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0390000 
290 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0290000 
130 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0130000 
420. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0420000 

10. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0010000 
428. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0428000 
240 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0240000 
520. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0520000 
450 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0450000 
95.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0095000 
59 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0059000 
470. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0470000 

45. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0045000 
130. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0130000 
340. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0340000 

15. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0015000 
310. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0310000 
470.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0470000 
390 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0390000 
25.0000000( वर्ग मीटर) 0. 0025000 


वेट 


116 


निजी 


|| 637 
117638/1B 


निजी 


वेट 


118 


638 /1C 


निजी 


वेट 


119 


638/ 1D 


||निजी 


ट 


120 


638 /2A 


निजी 


वेट 


121 


638 / 2B 


||निजी 


वेट 


122 


639/ 10 


निजी 


वेट 


123639/1F 


वेट 


निजी 
|निजी 


124 


639 /2B 


वेट 


125 


639/ 20 


निजी 


वेट 


126 


639/ 20 


निजी 


127 


640 


सरकारी 


पोरंबोके 
पोरंबोके 


128 


641 


सरकारी 
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129 


642/ 1 


निजी 


मनाई 


130 


642/ 2 


निजी 


मनाई 
मनाई 


131 


642/ 3 


निजी 


132 


642/ 4 


निजी 


मनाई 


133 


642/5A 


||निजी 


ड्राई 


134 


642/ 5B 


निजी 


ड्राई 


135 


643/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


136 


643/2A 


निजी 


ड्राई 


137 


643/ 2B 


||निजी 


डाई 


138 


643/ 3 


निजी 


ड्राई 


139 


643 / 4 


निजी 


ड्राई 


140 


644/ 3 


निजी 


वेट 


141 


644/ 4 


सरकारी 


पोरंबोके 


142 


1650/1c 


| निजी 


ड्राई 


170 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0170000 
130 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0130000 
80.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0080000 
18. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0018000 
520 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0520000 
140 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0140000 
320 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0320000 
222 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0222000 
422 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0422000 
703. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0703000 
335 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0335000 
170 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0170000 
140 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0140000 
___ 6. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0006000 
250. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0250000 
160 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0160000 
144 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0144000 
130.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0130000 
395 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0395000 
280 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0280000 
650 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0650000 
450. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0450000 
168.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0168000 
500 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0500000 
240 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0240000 
250. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0250000 
180 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0180000 


143 


650/1D 


निजी 


144 


650 / 2A 


निजी 


ड्राई 


145 


650 /2B 


निजी 


ड्राई 


146 


650/ 2C 


निजी 


ड्राई 


147 


650 / 3A 


निजी 


ड्राई 


148 


650 / 3B 


| निजी 


ड्राई 


149 


651/1 


निजी 


ड्राई 


150 


651/ 4 


निजी 


ड्राई 


151 


651 /5C1 निजी 


ड्राई 


152 


651 /5D 


||निजी 


ड्राई 


153 


651 /5D 


निजी 


डाई 


ड्राई 


154 


651 / 6A 


निजी 


ड्राई 


155 


155651/ 8A 


651/8A 


निजी 


निजी 


ड्राई 
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156 


652/ 1B 


|| निजी 


157 


688/ 1 


पोरंबोके 


सरकारी 
सरकारी 


158 


688/ 1 


पोरंबोके 


159 


688/ 2 


निजी 


ड्राई 


160 


688/ 3 


निजी 


161 


689 


सरकारी 


पोरंबोके 
पोरंबोके 


162 


690 


सरकारी 


71.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0071000 
650 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0650000 

67 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0067000 
548. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0548000 
380 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0380000 
700. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0700000 
1,850 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1850000 

15.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0015000 
325.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0325000 
295. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0295000 

800. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0800000 
1,275.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1275000 

550 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0550000 
| 1,100 . 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1100000 


163 


719 / 5 


सरकारी 


पोरंबोके 


164 


719/ 6 


निजी 


ड्राई 


165 


720 / 1 


निजी 


ड्राई 


166 


721/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


167 


721/ 4 


सरकारी 


पोरंबोके 


168 


ड्राई 


|| 725 
7 25 


निजी 
निजी 


169 


ड्राई 


गांव का नाम : अर्पिसंपलायम 


184/ 1 


निजी 


189/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


189/ 14 


निजी 


मनाई 


189/ 15 


निजी 


मनाई 


6 


||189/6 निजी 
196/ 

1निजी 
196/ 2 

सरकारी 


मनाई । 
वेट 
पोरंबोके 


वेट 


555 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0555000 
700 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0700000 
30 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0030000 
45 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0045000 
57.0000000( वर्ग मीटर) 0.0057000 
972 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0972000 

4.0000000( वर्ग मीटर) 0.0004000 
1,300 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 1300000 
410.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0410000 

10. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0010000 
220 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0220000 
320. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0320000 


197/3A 


निजी 


वेट 


197/ 3B 


||निजी 


वेट 


|| 10 


197 /3B 


निजी 


वेट 


11 


197/ 3C 


निजी 


197/ 3C 


निजी 
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13 


197/ 3D 


| निजी 


वेट 


| 197/ 3D 


निजी 


वेट 


197/ 3D 


निजी 


16 


197 / 4 


सरकारी 


पोरंबोके 


17 


197/ 4 


पोरंबोके 


सरकारी 


18 


197/5B 


निजी 


वेट 


19 


197/ 7 


निजी 


वेट 


20 


197/ 7 


निजी 


वेट 


21 


197/ 8 


निजी 


वेट 


22 


198 


वेट 


23 


200/ 1A & 1B | निजी 


वेट 


22.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0022000 
317 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0317000 

36 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0036000 
134. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0134000 

90. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0090000 
233. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0233000 

95 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0095000 
135 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0135000 
500.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0500000 
1,163. 0000000(वर्ग मीटर) 0.1163000 
332 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0332000 

10.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0010000 
344. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0344000 
466 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0466000 

21. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0021000 
540 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0540000 
191 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0191000 

50.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0050000 
148. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0148000 
148. 000 
500 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0500000 
85. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0085000 


केट 


| 200/1A& 1B || निजी 


200/ 2 


वेट 


EE|||||||||虐虐虐虐||||||[E|||||||框框|| 


26 


200/ 3 


निजी 


वेट 


200/ 4 


सरकारी 


पोरंबोके 


201/ 1 


ट 


206/ 1 


निजी 


वेट 


218 


सरकारी 


पोरंबोके 


31 
||32 


2 18 
2 22/ 2 


सरकारी 
निजी 


पोरंबोके 
वेट 


222/ 2 


निजी 


वेट 


गांव का नाम: वलवानर 


1 /1A 


निजी 


ड्राई 


1/2A 


निजी 


ड्राई 


1/3A 


डाई 


ड्राई 


950. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0950000 
650. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0650000 
1, 131.0000000 (वर्ग मीटर) 0.1131000 
472. 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0472000 
539. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0539000 


10 / 1 


ड्राई 


5 


18/1 


निजी 


ड्राई 
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188 


प्रोबोके 


सरकारी 
सरकारी 


189 


प्रोबोके 


189 


सरकारी 


प्रोबोके 


19/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


||10 
||11 


1 9/2A 
1 9/2A 


निजी 
निजी 
निजी 


वेट 
वेट 


12 


19/ 2C 


वेट 


वेट 


190/ 1 

निजी 
14190/ 

2 सरकारी 
15 1 91 /1A निजी 
16 191 /1A निजी 
| 17 191 /1B | निजी 
18 191/ 1C 

निजी 


प्रोबोके 
वेट 
वेट 
वेट 
||वेट 
प्रोबोके 


केट 


191/ 2 


सरकारी 


___ 4. 0000000(वर्ग मीटर) |0. 0004000 
305 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0305000 
164 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0164000 

26 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0026000 
206 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0206000 
__ 9.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0009000 
476 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0476000 
842 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0842000 

22 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0022000 
387 .0000000( वर्ग मीटर) 0. 0387000 
484 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0484000 
359. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0359000 
409. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0409000 
73. 0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0073000 
33.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0033000 
225 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0225000 
299 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0299000 
654 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0654000 
267 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0267000 
45. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0045000 
714. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0714000 
230. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0230000 
102 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0102000 
177 .0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0177000 
500.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0500000 

13 .0000000(वर्ग मीटर) 0. 0013000 
345. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0345000 


20 


193/ 1 


सरकारी 


प्रोबोके 


21 


193 /2A 


निजी 


वेट 


193/ 2B 


निजी 


वेट 


23 
24 


193/2B 
194 /2 


निजी 
निजी 


वेट 
वेट 
प्रोबोके 


25 


194/ 3 


सरकारी 


26 


195/ 1 


निजी 


वेट 


सट 


27 


195 / 1 


|निजी 


28 


195/ 2 


सरकारी 


प्रोबोके 


29 


प्रोबोके 


195/ 2 

|| सरकारी 
30196 / 

1निजी 
20 / 1 सरकारी 


वेट 
पोरंबोके 


31 


3220/2A 


20 / 2A 


निजी 


निजी 


वेट 


बेट 
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11 


33 


21 / 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


निजी 


वेट 


22 


34 21/ 2A 
3522 
3622 
-- 
3723 


निजी ड्राई 
निजी ड्राई 
निजीडाई 


38 


26/ 2 


निजी 


वेट 


39 


26/ 3 


निजी 


वेट 


निजी 


26/ 4 


40 


वेट 


41 


26/ 5 


वेट 


42 


26 / 5 


वेट 


| निजी 
निजी 
| निजी 
निजी 


43 


| 27 
4427 


वेट 
वेट 


45 


28/ 2 


निजी 


वेट 


46 


28 / 3 


निजी 


वेट 


60 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0060000 
130 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0130000 
466 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0466000 
942. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0942000 
360 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0360000 
809 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0809000 
499 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0499000 
230 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0230000 

449.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0449000 
2,150 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.2150000 
580 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0580000 
176 . 0000000( वर्ग मीटर) 0.0176000 
363 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0363000 
391. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0391000 
382. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0382000 
696 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0696000 
694 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0694000 
366 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0366000 
158 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0158000 
630 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0630000 
570 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0570000 
538 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0538000 
510.0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0510000 
520 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0520000 
590 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0590000 
137 . 0000000(वर्ग मीटर) 0.0137000 
154. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0154000 


47 


4 / 1B 


निजी 


48 


4 / 2B 


निजी 


ड्राई 


49 


4 / 3B 


निजी 


ड्राई 


494 /3B 
504 /4B 
5143/1 


निजी 
निजी 
निजी 


ड्राई 


ड्राई 


52 


43/ 2 


निजी 


ड्राई 


153 


43/3 


निजी 


ड्राई 


निजी 


43/ 3 


ड्राई 


5544/ 

1 
5644/ 

2 
15744/ 

2 


निजी 
निजी 
निजी 


ड्राई 
ड्राई । 
ड्राई 


45/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके 


45/ 2 


सरकारी 


प्रोबोके 
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46 


निजी 


ड्राई 


47 / 4B 


निजी 


47/ 5A 


ड्राई 
ड्राई 


63 


निजी 
| निजी 
| 
निजी 


47/ 5A 


47/5B 


481/ 2 


निजी 


वेट 


485 


सरकारी 


वेट पोरंबोके 


67 


4 86/1 
| 486 /2 
| 486/ 3 
|| 486 /4 


निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
निजी 
|निजी 
| निजी 
सरकारी 


वेट 
वेट 
वेट 
वेट 
वेट 


486/ 4 


488/ 1 


वेट 


नेजी 


488 / 1 


बेट 


679 .0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0679000 
543 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0543000 
581 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0581000 
200 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0200000 
667 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0667000 

116. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0116000 
2,200 .0000000( वर्ग मीटर) 0.2200000 
492 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0492000 

10 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0010000 
॥ 453. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0453000 

225 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0225000 
159 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0159000 
280 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0280000 
305 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0305000 
48. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0048000 
64 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0064000 
250 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0250000 
117 .0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0117000 
72. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0072000 
277 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0277000 
258 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0258000 
522. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0522000 
262.0000000( वर्ग मीटर) 0.0262000 
506 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0506000 
188. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0188000 
420. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0420000 
91. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0091000 


488/ 2 


पोरंबोके 


488/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके 
पोरंबोके 


489 


सरकारी 


489 


सरकारी 


पोरंबोके 


वेट 


78490 निजी 
79490निजी 


वेट 
वेट 


491/ 1 


निजी 


वेट 


491/ 2 


वेट 


182491 /2 


वेट 


83 4 91 /3 
84 491/3 
85491/4 
86491 /5 


| निजी 
|निजी 
निजी 
निजी 
| निजी 
निजी 
निजी 


वेट 
वेट 
वेट 
बेट 


491 / 5 
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87 


493/ 6 


निजी 


वेट 


वेट 


वेट 


494/ 1 

निजी 
494/ 1 

निजी 
904 94/2 

निजी 
91494 /2 ||निजी 
92497/ 

1निजी 
93 

5 / 1A सरकारी 
945 /1B निजी 

निजी 
965 /2 निजी 
5/ 2 

|निजी 


वेट 
वेट 
वेट 
वेट 
पोरंबोके 
ड्राई 


5 /1B 


डाई 


ड्राई 
ड्राई 


97 


538 


सरकारी 


पोरंबोके 


99 


538 


सरकारी 


पोरंबोके 


100 


539 / 2 


निजी 


वेट 


32.0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0032000 
800 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0800000 
310.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0310000 
34.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0034000 
41 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0041000 
289. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0289000 
1,150 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.1150000 
1, 828. 0000000( वर्ग मीटर) 0.1828000 
786. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0786000 
63.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0063000 
36. 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0036000 
166 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0166000 
1,073. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 1073000 
520 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0520000 
375. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0375000 
144 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0144000 
173.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0173000 
346 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0346000 
402. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0402000 
32. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0032000 
69 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0069000 
252 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0252000 
232 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0232000 
298 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0298000 

60 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0060000 
200 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0200000 
172. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0172000 


101 


539/ 3 


निजी 


102 


5 39/ 4 


103 


540 / 1 


निजी 
| निजी 
| निजी 


वेट 
वेट 
वेट 


104 


540/ 2 


105 


540 / 3 


निजी 


वेट 


106 


540/ 4 


सरकारी 


पोरंबोके 


107 


540 / 5 


निजी 


वेट 


108 


540/ 6 


निजी 


ट 


109 


540/ 6 


निजी 


वेट 


110 


541/ 1 


निजी 


वेट 


निजी 


डाई 


ड्राई 


1116 /1B 
112 6 /1C2 
||1136 /1D2 


निजी 


ड्राई 


निजी 


ड्राई 
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U 


6 / 1E2 


निजी 


115 


6/ 2A 


निजी 


ई 


116 


1166 /2B 


6/ 2B 


निजी 


117 


6/3A 


निजी 


ड्राई 


1186 /3c 


118 


6/ 3C 


निजी 


निजी 


119 


6/ 4B 


निजी 


120 


6/ 4C 


निजी 


ड्राई 


1217 
/ 

2 


121 


7/ 2 


निजी 


ड्राई 


122 


7/ 2 


निजी 


डाई 


123767 / 

1 


वेट 


124 


767/ 2 


निजी 
| निजी 
निजी 


वेट 
वेट 
वेट 


125 


|| 768 /1 


126 


768 / 1 


निजी 


वेट 


127 


768/2A 


निजी 


वेट 


683 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0683000 
122 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0122000 
243.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0243000 

13. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0013000 
219.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0219000 
198 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0198000 
185 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0185000 
777 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0777000 
169. 0000000( वर्ग मीटर) 0.0169000 

38. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0038000 
170.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0170000 
105 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0105000 

38 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0038000 
490 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0490000 
_ 8. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0008000 
838 . 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0838000 
887 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0887000 
12.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0012000 
40 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0040000 
930 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0930000 
280 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0280000 

22 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0022000 
335 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0335000 
214. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0214000 

23 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0023000 
426 . 0000000(वर्ग मीटर ) 0.0426000 

30 . 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0030000 


वेट 


128 


768/ 2B 


वेट 


129 


768/3A 


ट 


निजी 
निजी 
| निजी 
| निजी 


130 


769 /1A 


वेट 


131 


769 / 1B 


132 


770 / 3 


सरकारी 


पोरंबोके 


133 


770/ 4 


निजी 


वेट 


134 


771/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


135 


771/ 2 


| निजी 
निजी 


वेट 
वेट 


136 


| 772 /2A1 


137 


772/2A2 


निजी 


वेट 


138 


772/2A3 


निजी 


139 


772/ 3 


निजी 


वेट 


वेट 


140 


772/ 4 


| सरकारी 


पोरंबोके 
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141 


772/ 4 


सरकारी 


पोरंबोके 


142 


772/ 5 


निजी 


वेट 


143 


773/ 1 


| निजी 


वेट 


144 


774/ 1A 


निजी 


वेट 


145 


774/1B 


निजी 


वेट 


146774 / 

2 


वेट 


निजी 
निजी 


147 


774/ 2 


वेट 


148 


774/ 3 


सरकारी 


पोरंबोके 


149 


| 774/ 4 
||785/1A 


निजी 
निजी 
निजी 


वेट 
वेट 


150 


151 


792/ 1 


वेट 


152 


792/ 1 


| निजी 


वेट 


153 


792/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके 


154 


792/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके 


11 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0011000 

3.0000000(वर्ग मीटर ) 0.0003000 
| 641. 00000 
641.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0641000 

2.0000000( वर्ग मीटर ) 0. 0002000 
342.0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0342000 
1, 000 . 00000 
1, 000 .0000000 (वर्ग मीटर) 0. 1000000 
330 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0330000 
50 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0050000 
285 . 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0285000 
136 .0000000(वर्ग मीटर) 0.0136000 
770. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0770000 
420. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0420000 
60.0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0060000 
30 .0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0030000 
330. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0330000 
290 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0290000 
230 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0230000 

31 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0031000 
726 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0726000 
255 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0255000 
20.0000000( वर्ग मीटर ) 0.0020000 
16. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0016000 
126 .0000000( वर्ग मीटर) 0.0126000 
270. 0000000 (वर्ग मीटर) 0. 0270000 
494.0000000( वर्ग मीटर) 0.0494000 
347. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0347000 
29.0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0029000 


792/ 3 


155 


निजी 


वेट 


156 


796/ 1 


निजी 


ट 


157 


796/ 2 


निजी 


वेट 


158797/1 


वेट 


निजी 
निजी 


159 


797/ 2 


वेट 


160 


797/ 2 


निजी 


वेट 


161 


798/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


162 


798/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


163 


798/ 2 


निजी 


वेट 


164 


निजी 


वेट 


798/ 2 
7 98 /3 


165 


नेट 


निजी 


वेट 


166 


8/ 2 


निजी 


ड्राई 


167 


801/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 
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168 


801/ 2 


निजी 


वेट 


169 


802/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


170 


802/2A 


निजी 


वेट 


171 


802/ 2B 


निजी 


वेट 


172 


802 /2B 


||निजी 


वेट 


173 


802/ 3 


सरकारी 


पोरंबोके 


174 


803/ 2 


निजी 


वेट 


175 


803/ 3 


सरकारी 


पोरंबोके 


176 


806/2B 


||निजी 


वेट 


177 


निजी 


वेट 


178 


806/ 4B 
| 820/ 2 
820 /3 


179 


निजी 
निजी 
| निजी 


वेट 
वेट 
वेट 


180 


821 


540. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0. 0540000 

20. 0000000 ( वर्ग मीटर) 0. 0020000 
432 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0432000 
192 . 0000000 ( वर्ग मीटर ) 0. 0192000 
150. 0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0150000 
47. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0047000 
82 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0082000 
74.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0074000 
253.0000000 (वर्ग मीटर) 0.0253000 
353. 0000000( वर्ग मीटर) 0. 0353000 
151. 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0151000 
380. 0000000(वर्ग मीटर ) 0. 0380000 
930. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0930000 
781 .0000000( वर्ग मीटर ) 0.0781000 
480. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0480000 
430 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0430000 
462. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0462000 

26 .0000000 (वर्ग मीटर) 0.0026000 
166. 0000000(वर्ग मीटर) 0.0166000 
248 . 0000000 ( वर्ग मीटर) 0.0248000 
387 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0387000 
892. 0000000(वर्ग मीटर) 0. 0892000 
947 .0000000 (वर्ग मीटर ) 0.0947000 
753 . 0000000( वर्ग मीटर ) 0.0753000 
132, 904 .0000 | 13.2904 


181 


822 


सरकारी 


पोरंबोके 


वेट 


182 


823/ 1 


निजी 


183 


823/ 2 


निजी 


वेट 


184 


824 


सरकारी 


पोरंबोके 


185 


826/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके 


186 


826 / 3A 


निजी 


वेट 


187 


826/ 3B 


|निजी 


वेट 


188 


848/ 1 


सरकारी 


पोरंबोके 


189 


848/ 2 


सरकारी 


पोरंबोके 


190 


849/2B 


निजी 


वेट 


|1919 


निजी 


ड्राई 


कुल|| 


[ फा . सं . NHAI/11013 / LA/ 3 ( a)- Notif/ PIU - Villupuram/ 2013 /3A6 ] 
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MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 10th December, 2018 
S .O . 6131(E ). — In exercise of powers conferred by sub - section ( 1) of section 3A of the National Highways Act, 
1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government, after being satisfied that for the 
public purpose , the land, the brief description of which is given in the Schedule below , is required for building 
(widening /two lane with paved shoulder /four laning etc .,), maintenance , management and operation of NH45A in the 
stretch of land from Km . O to Km . 29 (Second Floor Collector Office Building Viluppuram ) in the district of 
VILLUPURAM in the state of TAMIL NADU , hereby declares its intention to acquire such land . 


Any person interested in the said land may , within twenty -one days from the date of publication of this 
notification in the Official Gazette , object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub -section ( 1) of 
section 3C of the said Act. 

Every such objection shall be made to the Competent Authority , namely, Special District Revenue Officer in 
writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being 
heard , either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further 
enquiry , if any, as the Competent Authority thinks necessary , by order, either allow or disallow the objections . 

Any order made by the Competent Authority under sub -section (2 ) of section 3C of the said Act shall be final. 

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be 
inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority. 


SCHEDULE 
Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH45A in the stretch of land from NH45A 
(Viluppuram - Puducherry - Cuddalore -Nagapattinam section ) in the district of VILLUPURAM in the state of 

TAMIL NADU 


Area ||Area 
( in Local Unit) ||(in Hectare ) 


State : TAMIL NADU 

District: VILLUPURAM 
Si. Survey / Plot Number Type of Land Nature Of Land 
No. 
Taluk : Viluppuram 
Village: Anangur 
||462 

Private wet 
278 / 1 

Private 

wet 
278 / 2 

Private wet 


0 .0960000 


960.0000000 (Square Meter ) 
70 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0070000 


220 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0220000 


280 


Private 


wet 


| 1, 200 .0000000 (Square Meter ) || 


0 . 1200000 


281/1A 


Private 


wet 


0 .0045000 


281/ 1B 


Private 


wet 


0 .0740000 


wet 


0 .0654000 


Private 
Private 


wet 


0 .0130000 


45 .0000000 (Square Meter ) 
740 .0000000 (Square Meter ) || 
654.0000000 ( Square Meter ) 
130 .0000000 ( Square Meter ) 
160 .0000000 ( Square Meter ) 
380 .0000000 ( Square Meter 
230 .0000000 (Square Meter ) 
260 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


wet 


282 / 1A1 
283/ 1 
283/2 
| 284 /4A1 

284 /4A2 
12 ||284 /5A1 
13 ||284 /5C 


0 .0160000 


Private 


wet 


0 .0380000 
0 .0230000 


Government 


PORAMBOKE 


Private 


wet 


0 .0260000 


Government 


Wet 


50 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0050000 


14 1310 


Government 


PORAMBOKE 


| 2 ,230 .0000000 (Square Meter ) || 


0 . 2230000 


Government 


Poramboke 


0 .0039000 


311/1A 
| 16 ||311/ 1B3 


39 . 0000000 (Square Meter ) 
465 . 0000000 ( Square Meter ) 


Private 


wet 


0 .0465000 
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Private 


wet 


Private 


wet 


0 . 1702000 
0.0068000 
0 .0660000 


Private 


wet 


| 311 /2B 
312 
313 /3 
||313/4A 
||313/4B 

416 
23 | 417 /1 


Private 


wet 


0 . 0042000 


| 1,702 .0000000 (Square Meter ) || 

68.0000000 (Square Meter )| 
660.0000000 (Square Meter ) 

42.0000000 (Square Meter ) 
550. 0000000 (Square Meter ) 
142 .0000000 (Square Meter ) 
420 .0000000 (Square Meter ) 
400 .0000000 (Square Meter | 


Private 


wet 


0 .0550000 


Private 


wet 


0 .0142000 


wet 


Private 
Private 
Private 


0 .0420000 
0 .0400000 


|417 / 1 


wet 


wet 


0 . 0290000 
0 .0124000 


Private 


wet 


417 /2 
418 /1 
||418 / 3 
418 /3 
418 /5A 


Private 


wet 


0 . 0240000 
0 .0433000 


28 


Private 


wet 


Private 


wet 


0 .0102000 


418 /5A 


wet 


0 .0104000 


Private 
Private 


418 / 5B 


wet 


290 .0000000 ( Square Meter ) 
124 .0000000 ( Square Meter ) 
240 .0000000 (Square Meter ) 
433. 0000000 ( Square Meter ) 
102 .0000000 ( Square Meter ) 
104 .0000000 (Square Meter ) 
126 .0000000 ( Square Meter ) 
112 .0000000 ( Square Meter ) 
219 .0000000 (Square Meter ) 
250 .0000000 (Square Meter ) 
248.0000000 ( Square Meter ) 
235 .0000000 (Square Meter ) 
50 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0126000 


|418 /5D 


Private 


wet 


0 .0112000 


Private 


wet 


0 .0219000 


Private 


wet 


||418/6A 

18/6C 
418 /7A 
||418 /70 
420 / 1 


0 . 0250000 
0 .0248000 


35 


Private 


wet 


36 


Private 


wet 


0 .0235000 


37 


wet 


0 . 0050000 


420 / 1 


Private 
Private 
Private 


wet 


227. 0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0227000 


| 421/ 1A 


wet 


0 . 1000000 


||422/ 1 


Private 


wet 


0 .0850000 


Government 


Poramboke 
Poramboke 
Wet 


0 .0070000 
0 .0465000 


Government 


Private 


1 ,000 . 0000000 (Square Meter )| 
850 .0000000 (Square Meter ) 

70 .0000000 (Square Meter ) 
465 . 0000000 ( Square Meter ) 
626 .0000000 (Square Meter ) 
200 .0000000 (Square Meter ) 
360 .0000000 (Square Meter ) 
300 .0000000 (Square Meter ) 
890 . 0000000 ( Square Meter ) 


0 . 0626000 


wet 


0 .0200000 


422 /2 
453 / 1 
453/ 2 
||458 / 1 
458 / 2 
459 /1 
460/ 1 
461/ 1 

461/2 
50 ||463 


Private 
Private 
Private 


wet 


0 . 0360000 


wet 


0 .0300000 


Private 


wet 


0 . 0890000 


Private 


wet 


370 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0370000 
0 .0030000 


Private 


wet 


Government 


PORAMBOKE 


30 .0000000 (Square Meter ) 
820 .0000000 (Square Meter ) 
270 .0000000 (Square Meter | 


0 .0820000 


464/ 1A1 


Private 


wet 


0 .0270000 


Government 


PORAMBOKE 


60 . 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0060000 


|| 464 /1B 
53 ||464/2A 


wet 


0 . 0057000 


Private 
Private 
Government 


wet 


465/ 1 
465/2 


0 . 1669000 


57.0000000 (Square Meter ) 
1 ,669.0000000 (Square Meter ) 
216 .0000000 (Square Meter ) 
10 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0216000 


PORAMBOKE 
Poramboke 


56 ||466 / 1 


Government 


0 . 0010000 
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157 


1466 / 2 


0.0400000 


Private 
Private 


wet 
wet 


||468 /2C 


0 .0520000 


Private 


wet 


0 .0090000 


468 /3 
468 / 4 


Private 


wet 


0 . 0067000 


Private 


wet 


0 .0044000 


468/ 5 
468/6 
||468 /7B 


wet 


0 .0025000 


wet 


0 . 0022000 


474 /1A 


Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


wet 


0 . 0320000 


wet 


0 .0330000 
0 .0420000 


wet 


Government 


PORAMBOKE 


474 / 1B 
||474 / 1C 
474/2 
475 /3B 
502/ 11A 
502 / 11B 


400. 0000000 (Square Meter | 
520 .0000000 (Square Meter ) 

90 .0000000 (Square Meter ) 
67. 0000000 (Square Meter ) 
44.0000000 (Square Meter ) 
25 .0000000 (Square Meter ) 
22.0000000 (Square Meter ) 
320 .0000000 ( Square Meter ) 
330 .0000000 (Square Meter ) 
420 .0000000 ( Square Meter ) 

53.0000000 (Square Meter ) 
420 .0000000 ( Square Meter ) 
130 .0000000 (Square Meter ) 
100 .0000000 (Square Meter ) 

15 . 0000000 (Square Meter ) 
270 .0000000 ( Square Meter ) 
370 . 0000000 ( Square Meter ) 

60.0000000 (Square Meter ) 
230 . 0000000 ( Square Meter ) 
439.0000000 (Square Meter ) 
494 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0053000 
0 .0420000 


Private 
Private 


wet 
Dry 
Dry 


0 .0130000 


0 .0100000 


Private 
Private 


502 / 19 


Dry 


0 .0015000 


Private 


Dry 


0 .0270000 


Private 


Dry 


0 .0370000 


Private 


wet 


0 .0060000 


Private 


wet 


0 .0230000 


Private 


wet 


0 .0439000 


wet 


0 .0494000 


Private 
Private 
Private 


wet 


250 .0000000 ( Square Meter || 


| 502 /20 

508 / 30 

||511 /3 
75 | 511/ 4 

512 /1 
|| 512/ 1 
|| 512 /2 

512/2 
| 514 
||514 
522 / 1A 
522/ 1B 
523 /1 
523/ 2A 
| 524 / 3 


0 .0250000 


wet 


0 .0465000 


Government 


PORAMBOKE 


0 .0480000 


Government 


PORAMBOKE 


Private 
Private 


wet 
wet 
wet 


0 .0785000 
0 .0350000 
0 .0174000 


Private 
Private 
Private 


0 .0147000 
0 .0100000 


wet 


wet 


0 .0030000 


Private 


wet 


0 .0105000 


465.0000000 (Square Meter )| 
480 .0000000 (Square Meter ) 
785 .0000000 (Square Meter ) 
350 . 0000000 ( Square Meter ) 
174 .0000000 ( Square Meter ) 
147 .0000000 ( Square Meter ) 
100 .0000000 ( Square Meter ) || 

30 .0000000 (Square Meter ) 
105 .0000000 (Square Meter ) 
163.0000000 ( Square Meter ) 
192 .0000000 ( Square Meter ) 
619 .0000000 (Square Meter ) 

78 .0000000 (Square Meter ) | 
153.0000000 ( Square Meter ) 
98 .0000000 (Square Meter ) 
95 .0000000 (Square Meter ) 
63 .0000000( Square Meter ) 
82.0000000 (Square Meter ) 


Private 


wet 


0 .0163000 
0 .0192000 


Private 


wet 


Private 


wet 


||524 /4 
||524 /5 
524 /6 
525 /1A1 
||525/ 1A2A 
525 /1A2B 
525 /1B 
525/ 10 
525 /2 


0 .0619000 


Private 


wet 


0 .0078000 
0 .0153000 


Private 


wet 


wet 


0 . 0098000 


Private 
Private 
Private 


wet 


0 .0095000 


wet 


0 .0063000 
0 .0082000 


||525 / 2 


Private 


wet 
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Private 


wet 


||525 /3 
98 | 532/ 1 


0 .0040000 
0 .0030000 


Government 


PORAMBOKE 


99 ||532 /2A 


Private 


wet 


0 .0215000 


Private 


wet 


0 . 0210000 


40 .0000000(Square Meter ) || 

30 .0000000 ( Square Meter ) 
215 .0000000 (Square Meter ) 
210 .0000000 (Square Meter ) 
160 .0000000 (Square Meter ) 

15 .0000000 ( Square Meter ) 
130 .0000000 (Square Meter ) 
150 . 0000000 (Square Meter || 


Private 


wet 


0 .0160000 


Government 


Wet 


0 .0015000 


WET 


Private 
Private 


0 .0130000 
0 .0150000 


WET 


Government 


0 .0120000 


Dry 
Dry 


0 . 0015000 


Government 
Private 


wet 


0 .0150000 
0 .0075000 


Private 


wet 


Private 


WET 


0 .0390000 


wet 


0 .0290000 


Private 
Private 


wet 


0 .0130000 


120 .0000000 (Square Meter ) 

15 . 0000000 (Square Meter ) 
150 .0000000 ( Square Meter ) 

75 .0000000 (Square Meter ) 
390 .0000000 ( Square Meter ) 
290 .0000000 (Square Meter ) 
130 .0000000 ( Square Meter ) 
420 .0000000 (Square Meter ) 

10 . 0000000 (Square Meter ) 
428 .0000000 (Square Meter ) 
240. 0000000 ( Square Meter ) 
520.0000000 (Square Meter ) 
450 .0000000 (Square Meter ) 
95 .0000000 (Square Meter | 


Private 


wet 


0 .0420000 


Private 


wet 


0 . 0010000 


Private 


wet 


0 .0428000 
0 .0240000 


Private 


wet 


Private 


wet 


0 .0520000 


100 | 532/2C 
101 ||532 /3B 
102 | 532 /4A 
103 | 532/4B 
104 | 532/5 
105 |630 
106 ||630 
107 ||631/ 1 
108 ||632/7A 
109 632/7C 
110 ||632 /8A 
111 632/8A 
112 | 632/8B 
113 635 / 3B 
114 636 /2A1 
115 |637 
116 637 
117 638/1B 
118 | 638 / 1C 
119 638 / 1D 
120 ||638/2A 
121 ||638 /2B 
122 ||639/1D 

639 /1F 
124 ||639/2B 
125 ||639/2C 
126 ||639 /2D 
127 ||640 
128 ||641 
129 642/ 1 
130 642/2 
131 | 642/3 
132 ||642/4 
133 642 /5A 

642/5B 
135 ||643/ 1 
136 643/2A 


wet 


Private 
Private 
Private 


0 .0450000 
0 .0095000 


wet 


wet 


0 .0059000 


59 .0000000 (Square Meter ) 
470 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


wet 


0 .0470000 


Private 


wet 


45 .0000000 ( Square Meter ) 


0 . 0045000 
0 .0130000 


Private 


wet 


Private 


wet 


0 .0340000 


wet 


Private 
Private 
Private 


wet 
wet 
PORAMBOKE 


130 .0000000 (Square Meter ) 
340.0000000 (Square Meter ) 

15 .0000000 (Square Meter ) 
310 .0000000 (Square Meter ) 
470 .0000000 (Square Meter ) 
390 . 0000000 ( Square Meter ) 

25 .0000000 (Square Meter ) 
170 .0000000 (Square Meter ) 
130 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0015000 
0.0310000 
0 .0470000 


Government 


0 .0390000 


Government 


PORAMBOKE 


0 .0025000 
0 .0170000 


Private 


Manai 


Private 


Manai 


0 .0130000 


Private 


80 . 0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0080000 


Manai 
Manai 


Private 


18 . 0000000 (Square Meter ) 


0 . 0018000 


Dry 


0 . 0520000 


Private 
Private 
Government 


Dry 


0 .0140000 


520 .0000000 (Square Meter ) 
140 .0000000 (Square Meter ) 
320 .0000000 (Square Meter ) 
222 .0000000 (Square Meter ) 


PORAMBOKE 


0 .0320000 


Private 


Dry 


0 .0222000 
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Dry 


Private 
Private 


0 .0422000 
0 .0703000 


Dry 


Private 


Dry 


0 .0335000 


Private 


wet 


422.0000000 (Square Meter | 
703.0000000 (Square Meter ) 
335 .0000000 (Square Meter ) 
170 .0000000 (Square Meter ) 
140. 0000000 (Square Meter ) 

6 .0000000 ( Square Meter ) 
250 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0170000 


Government 


PORAMBOKE 


0 .0140000 


Dry 


0 .0006000 


Dry 


0 . 0250000 


Private 
Private 
Private 
Private 


Dry 


160 .0000000 (Square Meter || 


0 .0160000 


Dry 


0 .0144000 


Private 


Dry 


0 .0130000 


Private 


Dry 


0 .0395000 
0 .0280000 


Private 


Dry 
Dry 


Private 


0 .0650000 


Dry 


0 .0450000 


Private 
Private 


0 .0168000 


144 .0000000 ( Square Meter ) 
130 .0000000 ( Square Meter ) 
395 .0000000 (Square Meter ) 
280 .0000000 ( Square Meter ) 
650 .0000000 (Square Meter ) 
450 .0000000 (Square Meter ) 
168 .0000000 (Square Meter ) 
500 .0000000 (Square Meter ) 
240. 0000000 ( Square Meter ) 
250 .0000000 (Square Meter ) 
180 .0000000 ( Square Meter ) 

71.0000000 (Square Meter ) 
650. 0000000 (Square Meter || 


Dry 
Dry 
Dry 


Private 


0 .0500000 


Private 


137 ||643/ 2B 
138 ||643/3 
139 643 /4 
140 644 / 3 
141 | 644/4 
142 ||650 / 10 
143 650 / 1D 
144 ||650/2A 
145 ||650/2B 
146 ||650/2C 
147 | 650 / 3A 
148 650 /3B 
149 ||651/ 1 
150 ||651/4 
151 ||651/5C1 
152 ||651/5D 
153 651/5D 
154 651/6A 
155 ||651/8A 
156 ||652/1B 
157 | 688/ 1 
158 ||688 /1 
159 ||688 /2 
160 1688 /3 
161 ||689 

| 690 
163 719 /5 
164 ||719/6 
165 720 /1 
166 | 721/1 
167 | 721/4 
168 | 725 
169 ||725 
Village : Arpisampalayam 


0 .0240000 


Private 


Dry 


0 .0250000 


Private 


0 .0180000 


Private 


0 .0071000 


Government 


Dry 
Dry 
PORAMBOKE 
PORAMBOKE 
Dry 


0 .0650000 


Government 


67 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0067000 


Private 


0 .0548000 


Private 


Dry 


0 . 0380000 


Government 


PORAMBOKE 


0 .0700000 
0 .1850000 


Government 


PORAMBOKE 


Government 


PORAMBOKE 


548 . 0000000 (Square Meter ) 
380 .0000000 (Square Meter ) 
700 .0000000 (Square Meter ) 
1 ,850 .0000000 (Square Meter ) 

15.0000000 (Square Meter ) 
325 .0000000 ( Square Meter ) 
295 .0000000 (Square Meter )|| 

800 .0000000 ( Square Meter ) 
1 ,275. 0000000( Square Meter ) 


0 . 0015000 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


0 .0325000 
0.0295000 
0 .0800000 


Government 


Government 


PORAMBOKE 
PORAMBOKE 
Dry 


0 . 1275000 


Private 


550 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0550000 
0 .1100000 


Private 


Dry 


1 ,100 .0000000(Square Meter ) 


184/ 1 


Private 


0 .0555000 


189 / 1 


Government 


0 .0700000 


Wet 
Poramboke 
Manai 
Manai 


189 / 14 


0 . 0030000 


555 .0000000 (Square Meter ) 
700 .0000000 (Square Meter ) 

30 .0000000 (Square Meter ) 
45 .0000000 (Square Meter ). 
57 .0000000 ( Square Meter ) 
972 .0000000 (Square Meter ) 


Private 
Private 
Private 


189 / 15 


0 .0045000 


189/6 


Manai 


0 .0057000 


6 


|| 196 / 1 


Private 


Wet 


0 . 0972000 
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196 / 2 


Government 


197 /3A 


Private 


Poramboke 
Wet 
Wet 


0 . 0004000 
0. 1300000 
0 .0410000 


197 / 3B 


Private 


10 


197/ 3B 


Private 


Wet 


0 .0010000 


11 


Private 


Wet 


0 .0220000 


12 


197 / 3C 
197/30 
197 /3D 


Wet 


0 .0320000 


Wet 


0 . 0022000 


197/3D 


Private 
Private 
Private 
Private 
Government 


Wet 


0 .0317000 


15 


197 /3D 


0 .0036000 


Wet 
Poramboke 


4 .0000000 (Square Meter ) 
1,300.0000000 (Square Meter )| 
410 .0000000 (Square Meter ) 

10 .0000000 (Square Meter ) 
220 .0000000 (Square Meter ) 
320.0000000 (Square Meter ) 

22 . 0000000 (Square Meter ) 
317 .0000000 (Square Meter ) 

36 .0000000 (Square Meter ) 
134 .0000000 (Square Meter ) 

90 .0000000 (Square Meter ) 
233 .0000000 ( Square Meter ) 

95.0000000 (Square Meter ) 
135 .0000000 (Square Meter ) 
500 . 0000000 ( Square Meter ) 
1, 163.0000000 (Square Meter ) 
332.0000000 ( Square Meter ) 

10 .0000000 (Square Meter ) 
344 .0000000 (Square Meter ) 


16 || 197 /4 
17. || 197 /4 


0 .0134000 


Government 


Poramboke 
Wet 


0 . 0090000 
0 .0233000 


197 /5B 


Private 


Private 


Wet 


0 .0095000 


197 /7 
|| 197/7 
197 /8 


Wet 


0 .0135000 


Private 
Private 


Wet 


0 .0500000 


| 198 


Private 


Wet 


0 .1163000 


200 / 1A & 1B 


Private 


Wet 


0 . 0332000 


Private 


Wet 


0 . 0010000 
0 .0344000 


Private 


Wet 


26 


Wet 


466 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0466000 


0 . 0021000 


200 /1A & 1B 
25 ||200 / 2 

|| 200 /3 
200/4 
201/ 1 
206 / 1 

218 
||31 218 
32 ||222/2 

222 /2 


Private 
Government 
Private 
Private 


Poramboke 
Wet 
Wet 


0 .0540000 


0 .0191000 


Government 


Poramboke 


21.0000000 (Square Meter ) 
540. 0000000 ( Square Meter ) 
191.0000000 (Square Meter ) 

50 . 0000000 (Square Meter ) 
148 .0000000 ( Square Meter ) 
500 .0000000 (Square Meter ) 
85 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0050000 


Government 


Poramboke 
Wet 


Private 


0 .0148000 
0 .0500000 
0 .0085000 


33 


Private 


Wet 


Village : Valavanur 


1/1A 


Private 
Private 


1/2A 
1/ 3A 


Dry 
Dry 
Dry 


Private 


0.0950000 
0 . 0650000 
0 .1131000 
0 .0472000 
0 .0539000 


10 /1 


Private 


Dry 


18 / 1 


Private 


Dry 


188 


0 .0004000 


Government 
Government 
Government 


189 


950 .0000000 (Square Meter ) || 

650 .0000000 (Square Meter )| 
| 1,131.0000000 (Square Meter ) | 

472 .0000000 (Square Meter ) 
539 .0000000 ( Square Meter ) 

4 .0000000 (Square Meter ) 
305 .0000000 (Square Meter ) | 
164 .0000000 (Square Meter ) 

26 .0000000 (Square Meter ) 
206 . 0000000 ( Square Meter ) 

9 .0000000 ( Square Meter ) 
476 .0000000 (Square Meter ) 


Promboke 
Promboke 
Promboke 
Poramboke 


0 .0305000 


0 .0164000 


0 . 0026000 


189 
19/1 
19 /2A 
19 /2A 


Government 
Private 
Private 


Wet 


0 .0206000 


Wet 


0 .0009000 
0 .0476000 


19 /20 


Private 


Wet 
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13 


190 / 1 


Private 


Wet 


0 .0842000 


190 / 2 


Government 


Promboke 


0 .0022000 


191/1A 


Private 


Wet 


0 .0387000 


Private 


Wet 


0 .0484000 


17 


Private 


I Wet 


0 .0359000 


191/ 1A 
191 / 1B 

191/ 10 
|| 191/2 
193 / 1 


Private 


Wet 


0 . 0409000 


Government 


Promboke 


0 . 0073000 


Government 


Promboke 


0 . 0033000 


| 193/2A 


Private 


Wet 


0 .0225000 
0 . 0299000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


842 .0000000 ( Square Meter ) 

22 .0000000 ( Square Meter ) 
387 .0000000 ( Square Meter ) 
484 .0000000 (Square Meter ) 
359.0000000 (Square Meter ) 
409.0000000 (Square Meter ) 
73.0000000 (Square Meter ) 
33. 0000000 (Square Meter ) 
225.0000000 ( Square Meter ) 
299 .0000000 (Square Meter ) 
654 .0000000 (Square Meter ) 
267.0000000 ( Square Meter ) 

45 .0000000 ( Square Meter ) 
714 .0000000 (Square Meter ) 
230 . 0000000 ( Square Meter ) 
102 .0000000 ( Square Meter ) 
177 .0000000 ( Square Meter ) 
500 .0000000 (Square Meter ) 

13 .0000000 (Square Meter ) 
345 .0000000 (Square Meter ) 
60 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0654000 
0 .0267000 


Private 


Wet 


Government 


Promboke 


0 .0045000 


Wet 


0 .0714000 


Private 
Private 


Wet 


193/ 2B 
193/2B 
194 / 2 
( 194/ 3 
|| 195/1 

195 / 1 
|| 195 /2 
195 / 2 
196 / 1 
20 /1 
20 /2A 
21/1 
21 /2A 


0 .0230000 


Government 


Promboke 


0 .0102000 


Government 


Promboke 


0 .0177000 


Private 


Wet 


0 .0500000 


31 


Government 


Poramboke 


0 .0013000 


Private 


Wet 


0 .0345000 


0 . 0060000 


Government 
Private 
Private 


Poramboke 
Wet 


130 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0130000 


35 122 


0 .0466000 


Dry 
Dry 


Private 


0 .0942000 


123 


Private 


Dry 
Wet 
Wet 


0 .0360000 
0 .0809000 


Private 


Private 


466 .0000000 (Square Meter )| 
942.0000000 ( Square Meter ) 
360 .0000000 ( Square Meter ) 
809.0000000 ( Square Meter ) 
499 .0000000 ( Square Meter ) 
230 .0000000 (Square Meter ) 
449.0000000 (Square Meter ) | 
2 ,150 .0000000 (Square Meter ) 
580 . 0000000 ( Square Meter ) 


26 /2 
26 /3 
26 /4 
26 /5 
26 /5 


0 .0499000 


Wet 


Private 
Private 
Private 


0 .0230000 
0 .0449000 


Wet 


Wet 


0 .2150000 


27 


Private 


Wet 


127 


Private 


Wet 


176 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0580000 
0 .0176000 
0 .0363000 


| 28 / 2 


Private 


Wet 
Wet 


Private 


363 .0000000 (Square Meter ) 
391.0000000 (Square Meter ) 
382 .0000000 (Square Meter | 


0 .0391000 


Private 


Dry 


0 .0382000 


Private 


Dry 


696 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0696000 


28 /3 
47 ||4 / 13 
48 ||4/2B 

4/3B 
||4/4B 

| 43/ 1 
152 4312 


0 . 0694000 


Private 
Private 
Private 


Dry 
Dry 
Dry 


0 .0366000 


694 .0000000 (Square Meter ) 
366 .0000000 ( Square Meter ) 
158 .0000000 (Square Meter ) 
630 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0158000 
0 .0630000 


Private 


Dry 
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Private 


Dry 


Private 


Dry 


0 .0570000 
0.0538000 
0 .0510000 


Private 


Dry 


||43/3 
||43 /3 

44 /1 
||44/2 

44/2 
||45/2 


Private 


Dry 


0 .0520000 


570 .0000000 (Square Meter ) | 
538.0000000 (Square Meter )| 
510 .0000000 (Square Meter ) 
520 .0000000 ( Square Meter ) 
590. 0000000 (Square Meter ) 
137 .0000000 (Square Meter ) 
154 .0000000 (Square Meter ) 
679 . 0000000 (Square Meter || 


Private 


Dry 


0 .0590000 


Government 


Poramboke 


0 .0137000 


59 ||45 /2 


Promboke 


Government 
Private 
Private 


0 .0154000 
0 .0679000 


60 ||46 


Dry 


| 47 /4B 


Dry 


0 .0543000 


Private 


0 .0581000 


Dry 
Dry 


Private 


47 /5A 
47 /5A 
47/5B 

481/2 
66 ||485 


0 . 0200000 
0 .0667000 


Private 


Dry 


Private 


Wet 


0 .0116000 


Government 


Poramboke 


543.0000000 (Square Meter ) 
581.0000000 (Square Meter ) 
200 .0000000 (Square Meter ) 
667.0000000 (Square Meter ) 

116 .0000000 ( Square Meter ) 
2 , 200 .0000000 (Square Meter ) 
492 .0000000 (Square Meter ) | 

10 .0000000 ( Square Meter )| 
453 .0000000 (Square Meter ) 
225 .0000000 (Square Meter ) 
159 .0000000 ( Square Meter ) 


0 . 2200000 


486 / 1 


Private 


Wet 


0 . 0492000 


68 


Private 


Wet 


0 .0010000 


Private 


Wet 


0 .0453000 


486 / 2 
||486 / 3 
||486 /4 
486 /4 
488 / 1 


Private 


Wet 


0 .0225000 
0 .0159000 


Private 


| Wet 
Wet 


Private 


280 .0000000 ( Square Meter ) || 
305 .0000000 ( Square Meter ) 


0 . 0280000 
0 .0305000 


488/ 1 


Private 


Wet 


Government 


48 .0000000 (Square Meter ) || 


0 . 0048000 


488 / 2 
488 /2 
489 


Government 


Poramboke 
Poramboke 
Poramboke 


0 .0064000 


Government 


0 .0250000 


489 


Government 


Poramboke 
Wet 
Wet 


0 .0117000 
0 .0072000 


0 .0277000 


64.0000000 (Square Meter ) 
250 . 0000000 ( Square Meter ) 
117 .0000000 ( Square Meter ) 

72 .0000000 (Square Meter ) 
277 .0000000 (Square Meter ) 
258 .0000000 (Square Meter ) 
522.0000000(Square Meter )| 
262.0000000 ( Square Meter ) | 
506 . 0000000 ( Square Meter ) 


Private 
Private 
Private 
Private 
Private 


490 
490 
||491/ 1 
|| 491/2 
||491/2 
||491/ 3 
491 /3 
491/4 
491/5 


Wet 


Wet 


0 .0258000 
0.0522000 
0 .0262000 
0 .0506000 


Wet 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


188 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0188000 


Private 


0 .0420000 


Wet 
Wet 


Private 


420 .0000000 (Square Meter ) 
91 .0000000 ( Square Meter ) 
32 .0000000 (Square Meter ) || 


0 .0091000 


||493 /6 


Private 


Wet 


0 .0032000 


Private 


Wet 


800 .0000000 (Square Meter ) 


0 . 0800000 


Wet 


0 . 0310000 


||494 /1 

||494 /1 
90 494/2 

||494/2 
92 ||497 / 1 


Private 
Private 
Private 


Wet 


0 .0034000 


310 .0000000 (Square Meter ) 
34 .0000000 (Square Meter ) 
41.0000000 (Square Meter ) 
289 .0000000 (Square Meter ) 


Wet 


0 .0041000 


Private 


Wet 


0 .0289000 
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93 


Government 


5/1A 
||5 / 1B 
5 / 1B 


Private 


Poramboke 
Dry 
Dry 


0. 1150000 
0 . 1828000 
0 . 0786000 


Private 


|| 5 /2 


Private 


Dry 


0 . 0063000 


1, 150.0000000 ( Square Meter || 
| 1,828 .0000000 (Square Meter ) | 

786 .0000000 (Square Meter ) 
63. 0000000 (Square Meter ) 

36 .0000000 ( Square Meter ) 
166 .0000000 (Square Meter ) 
1 ,073. 0000000 (Square Meter ) 
520 . 0000000 (Square Meter || 


Private 


0 .0036000 


Dry 
Poramboke 


Government 


0 .0166000 


Poramboke 


Government 
Private 
Private 


0 . 1073000 
0 .0520000 


Wet 


Wet 


0 .0375000 


Private 


Wet 


0 .0144000 


Private 


Wet 


0 .0173000 
0 .0346000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


0 .0402000 


Government 


Poramboke 


0 .0032000 


Private 


Wet 


0 .0069000 


Private 


Wet 


0 .0252000 


Private 


Wet 


0 .0232000 


Private 


Wet 


0 .0298000 
0 .0060000 


Private 


Dry 


Private 


Dry 


97 5/2 
98 | 538 
99 ||538 
100 539/ 2 
101 | 539/3 
102 ||539/4 
103 ||540 / 1 
104 540 / 2 
105 540 /3 
106 540/4 
107 | 540 /5 
108 540/6 
109 | 540 /6 
110 541/ 1 
111 ||6 / 1B 
112 6/ 1C2 
113 ||6 /1D2 
114 6/ 1E2 
115 ||6 /2A 
116 ||6 /2B 
117 ||6 /3A 
118 6 /3C 
119 ||6 /4B 
120 ||6 /40 
121 | 772 
122 ||7/2 
123 767 /1 
124 767 /2 
125 | 768/ 1 
126 | 768/ 1 
127 ||768 /2A 
128 ||768 /2B 


375. 0000000 ( Square Meter ) 
144 .0000000 (Square Meter ) 
173 .0000000 (Square Meter ) 
346 .0000000 (Square Meter ) 
402 .0000000 ( Square Meter ) 

32 .0000000 (Square Meter ) 
69 .0000000 (Square Meter ) 
252.0000000 ( Square Meter ) 
232 .0000000 ( Square Meter ) 
298 .0000000 (Square Meter ) 
60 .0000000 (Square Meter ) 
200 .0000000 (Square Meter ) || 
172 .0000000 (Square Meter ) 
683 .0000000 (Square Meter ) 
122 .0000000 (Square Meter ) 
243. 0000000 ( Square Meter ) 

13.0000000 (Square Meter ) 
219. 0000000 ( Square Meter ) 
198 .0000000 ( Square Meter ) 
185 .0000000 ( Square Meter ) 
777 .0000000 ( Square Meter ) | 
169.0000000 (Square Meter ) 
38 . 0000000 (Square Meter ) 


0 .0200000 


Dry 


0 .0172000 


Private 
Private 
Private 


0 .0683000 


Dry 
Dry 


0 .0122000 


Private 


Dry 


0 .0243000 


Private 


Dry 


0 .0013000 
0 .0219000 


Private 


Dry 


Private 


0 .0198000 


Dry 
Dry 


Private 
Private 
Private 


Dry 


0 .0185000 
0 .0777000 
0 .0169000 


Dry 


Private 


0 .0038000 


Private 


170 .0000000 ( Square Meter ) 


Wet 
Wet 
Wet 
Wet 


0 .0170000 
0 .0105000 


Private 


Private 


105 .0000000 (Square Meter ) 

38 . 0000000 (Square Meter ) 
490 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0038000 


Private 


Wet 


0 .0490000 


Private 


Wet 


8 .0000000 ( Square Meter ) 


0 .0008000 


Wet 


0 . 0838000 


129 | 768/3A 
130 | 769/1A 
131 | 769/1B 


Private 
Private 
Private 


Wet 


0 .0887000 


838 .0000000 (Square Meter ) 
887 .0000000 (Square Meter ) 

12 .0000000 (Square Meter ) 
40 .0000000 ( Square Meter ) 


Wet 


0 .0012000 


132 77013 


Government 


Poramboke 


0 .0040000 
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Private 


Wet 


0 .0930000 


Government 


Poramboke 


0 .0280000 


Private 


Wet 


0 .0022000 


Private 


Wet 


930 .0000000( Square Meter ) | 
280 .0000000 ( Square Meter ) 

22 . 0000000 (Square Meter ) 
335 .0000000 (Square Meter ) 
214. 0000000 (Square Meter ) 

23.0000000 ( Square Meter ) 
426 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0335000 


Private 


Wet 


0 .0214000 


Private 


Wet 


0 .0023000 


Private 


0 .0426000 


Wet 
Poramboke 


Government 


30 .0000000 (Square Meter ) | 


0 .0030000 


133 | 770 /4 
134 771/ 1 
135 771/2 
136 | 772/2A1 
137 ||772/ 2A2 
138 ||772 /2A3 
139 772/3 
140 | 772/4 
141 | 772/4 
142 ||772 /5 
143 | 773/ 1 
144 774 /1A 
145 ||774/1B 
146 | 774 /2 
147 ||774/2 
148 ||774 / 3 
149 774/ 4 


Government 


0 .0011000 


Poramboke 
Wet 


Private 


0 .0003000 


Private 


Wet 


0 .0641000 
0 .0002000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


0 .0342000 


Wet 


0 . 1000000 


Private 
Private 


Wet 


0 .0330000 


11.0000000 ( Square Meter ) 

3.0000000 (Square Meter ) 
641.0000000 (Square Meter ) 

2 .0000000 ( Square Meter ) 
342.0000000 ( Square Meter ) 
1 ,000. 0000000 (Square Meter ) 
330 .0000000 (Square Meter ) 

50 .0000000 ( Square Meter )| 
285. 0000000 ( Square Meter ) 
136 .0000000 (Square Meter ) 
770 .0000000 (Square Meter ) 
420.0000000 (Square Meter ) 
60 .0000000 (Square Meter ) 
30 .0000000 (Square Meter ) || 


Government 


Poramboke 


0 .0050000 


Private 


Wet 


0 .0285000 


Private 


Wet 


0 .0136000 
0 .0770000 


Private 


Wet 


Private 


Wet 


0 .0420000 


Government 


0 .0060000 


Government 


Poramboke 
Poramboke 
Wet 


0 . 0030000 


Private 


0 .0330000 


Private 


Wet 


0 . 0290000 


Private 


Wet 


0 .0230000 
0 .0031000 


Private 
Private 


150 785 /1A 
151 792 /1 
152 ||792/1 
153 ||792/2 
154 792 /2 
155 ||792/3 
156 ||796 / 1 
157 1796 /2 
158 797 /1 
159 797 /2 
160 ||797 /2 
161 | 798 /1 
162 ||798 /1 
163 798 /2 
164 ||798 /2 
165 ||798 /3 
166 8/2 
167 ||801/1 
168 ||801/2 
169 | 802 /1 
170 || 802/2A 
171 ||802/2B 
172 ||802/ 2B 


0 .0726000 


330 . 0000000 (Square Meter ) 
290 . 0000000 ( Square Meter ) 
230 .0000000 ( Square Meter ) 

31 .0000000( Square Meter ) 
726 .0000000 (Square Meter ) 
255 .0000000 (Square Meter ) 
20 .0000000 (Square Meter ) 
16 .0000000 (Square Meter ) 
126 .0000000 (Square Meter ) 


Private 
Government 


0 .0255000 
0.0020000 
0 .0016000 


Wet 
Wet 
Wet 
Poramboke 
Poramboke 
Wet 
Wet 
| Wet 
Dry 
Poramboke 


Government 


Private 


0 .0126000 


Private 


270 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0270000 
0 .0494000 


Private 


0 .0347000 


Private 
Government 
Private 


494.0000000 ( Square Meter ) 
347.0000000 (Square Meter ) 

29. 0000000 (Square Meter ) 
540 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0029000 
0 .0540000 


Wet 


Government 


0 .0020000 


Poramboke 
Wet 


0 .0432000 


Private 
Private 


20 .0000000 (Square Meter ) 
432 .0000000 (Square Meter ) 
192 .0000000 ( Square Meter ) 
150 .0000000 ( Square Meter ) 


Wet 


0 .0192000 
0 .0150000 


Private 


Wet 
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27 


Government 


L 


0.0047000 


Poramboke 
Wet 


Private 


0 .0082000 


Government 


Poramboke 


0 .0074000 


Private 


Wet 


0 . 0253000 


173 ||802/ 3 
174 803 /2 
175 ||803/3 
176 ||806 /2B 
177 || 806 /4B 
178 820 /2 
179 ||820 /3 
180 | 821 


47 .0000000 (Square Meter )| 
82 .0000000 ( Square Meter ) 
74.0000000 (Square Meter ) 
253 .0000000 (Square Meter ) 
353.0000000 (Square Meter ) 
151.0000000 (Square Meter ) 
380 .0000000 (Square Meter ) 
930 .0000000 (Square Meter ) || 


Wet 


0 .0353000 


Private 
Private 


0 .0151000 


Wet 
Wet 


0 .0380000 


Private 
Private 


Wet 


0 .0930000 


181 | 822 


Government 


Poramboke 


0 .0781000 


781 .0000000 ( Square Meter ) 
480 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


Wet 


0 .0480000 


182 ||823/ 1 
183 | 823/2 
184 | 824 


Private 


Wet 


430 .0000000 (Square Meter ) 


0 .0430000 
0 .0462000 


Government 


462 . 0000000 (Square Meter ) || 


185 ||826 / 2 


Government 


Poramboke 
Poramboke 
| Wet 


0 . 0026000 


26 .0000000 ( Square Meter ) 
166 .0000000 (Square Meter ) 
248.0000000 (Square Meter ) 


Private 
Private 


0 .0166000 


I Wet 


0 .0248000 


Government 


0 .0387000 


186 ||826 / 3A 
187 | 826 / 3B 
188 848 /1 
189 ||848 /2 
190 ||849 /2B 
191 ||9 


Poramboke 
Poramboke 


387.0000000 ( Square Meter ) 
892 .0000000 ( Square Meter ) 


Government 


0 .0892000 


Private 


Wet 


0 . 0947000 


947.0000000 ( Square Meter ) 
753 .0000000 (Square Meter ) 


Private 


Dry 


0 .0753000 


Total 132,904.0000 


13.2904 
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